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Bruno Boggioni Rivera 


De: Bruno Boggioni Rivera 

Enviado el: jueves, 28 de octubre de 2021 11:53 

Para: Cristian Quinteros Sánchez 

cc: Oliver Torrealba Saldivar; Caroline J. Evans Rodriguez; Elena Salazar Lázaro 
Asunto: RESPUESTA: Solicitud Información MESA TRABAJO F.A. 

Cristian: 


Junto con saludar se agradece información. 

Se comenta que consulta efectuada en relaciona nombramiento de inspector fiscal, es por ello que se consultó, 
próximas coordinación será efectuadas mediante coordinadora de la mesa trabajo para estos proyectos. 

En contacto. 

Saludos., 


Bruno F. Boggioni Rivera 

Arquitecto 

Gobierno Regional de Arica y Parinacota 

Unidad de Equipamiento e Infraestructura 
Profesional División de Infraestructura y Transportes 
Profesional Apoyo UOT-DIPLADER 

Fono (56) 58 2 207490 

www. gorearicayparinacota.cl 


es Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente 


De: Cristian Quinteros Sánchez 

Enviado el: jueves, 28 de octubre de 2021 11:29 

Para: Bruno Boggioni Rivera 

CC: Oliver Torrealba Saldivar; Caroline J. Evans Rodriguez 
Asunto: RESPUESTA: Solicitud Información MESA TRABAJO F.A. 


Hola: 


Buen día bruno, en referencia al Proyecto Restauración de la Iglesia de Belén el 02/11/2021, se firmara entre 
O partes la Modificación de Convenio por concepto de 10% Suplementación de Recursos, EL 02/11/2021. 


Finalmente respecto a la Restauración de la Iglesia de Ticnamar, te copio el correo recibido por parte de 
MIDESO (26/10/2021), dicha tramitación de admisibilidad debe gestionarla DIPLADER y en ese proceso esta 
actualmente , para posteriormente llevar al CORE. Así posteriormente trabajar modificación de convenio. Por ultimo 
cualquier solicitud e información se debe hacer por medio de la coordinadora de la mesa trabajo para estos proyectos 
CAROLINE E. 


ATT.- 


C. Quinteros.- 


De: sistemaBIP O desarrollosocial.gob.cl [mailto:sistemaBIP (O desarrollosocial.gob.cl] 
Enviado el: martes, 26 de octubre de 2021 17:33 

Para: Cristian Quinteros Sánchez <cristian.quinterosOgorearicayparinacota.gov.cl> 
Asunto: Solicitud Autorizada 40003075 


», 


[ADVERTENCIA: HA RECIBIDO UN CORREO EXTERNO. Recuerde verificar cuidadosamente el remitente y NO abrir enlaces, 
vínculos, imágenes o descargar archivos adjuntos que lleguen desde direcciones desconocidas o correos no solicitados. Ante dudas y 
consultas comunicarse con el Oficial de Seguridad o el Área de Soporte. ] 


Ministerio de 
Desarrollo 
Social y 


Familia 


Gobierno de Chile 


DE: COORDINADOR DE INVERSIONES CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC 
PARA: ANALISTA ASIGNADO CESAR VALDENEGRO ORTIZ 

Y CC: SEREMI ROBERTO WILLIAM ERPEL SEGUEL 
CC: USUARIO ULTIMA MODIFICACION CRISTIAN ALBERTO QUINTEROS SANCHEZ 
CC: USUARIO INSTITUCION FINANCIERA 
CC: COORDINADOR REGIONAL CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO 


Estimado(a): 
Informo a Ud. que en la Iniciativa de Inversión Código BIP : 40003075, RESTAURACION IGLESIA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE 
TICNAMAR, que postula a la etapa EJECUCION del año 2021 ha sido Autorizado el RATE: RE 


Saluda Atentamente a Ud,, 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 


Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la 
persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado. queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede 
estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma via y 


proceda a su destrucción. 


